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Katowice, dnia 19 maja 2020 r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
O0KA.4210.21.2020.CW 


DECYZJA 


Na podstawie art. 105 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), po rozpatrzeniu 
wniosku FENICE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku- 


Białej (zwanej dalej: „Przedsiębiorstwem”) z dnia 11 maja 2020r. 
umarzam 


postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła wszczęte na wniosek 


Przedsiębiorcy z dnia 23 kwietnia 2020 r. 


UZASADNIENIE 


W dniu 24 kwietnia 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła. Następnie pismem z dnia 11 maja 2020r. Przedsiębiorstwo 
złożyło kolejny wniosek o zatwierdzenie taryfy dla ciepła sporządzony przy uwzględnieniu 
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz. 
718), które weszło w życie w dniu 8 maja 2020r. Przedsiębiorstwo w piśmie z dnia 11 maja 
2020r. wniosło jednocześnie o „wycofanie” swojego poprzedniego wniosku, co zostało uznane 


jako wniosek o umorzenie niniejszego postępowania administracyjnego. 


Obecnie stosowana przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła została zatwierdzona decyzją 
Prezesa URE z dnia 16 maja 2019r. Nr OKA.4210.77.2018.AM, zmienioną decyzją z dnia 5 
września 2019r. Nr 0KA.4210.42.2019.CW na okres jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy 


do stosowania. Taryfa została wprowadzona do stosowania 1 czerwca 2019r. 


Stosownie do art. 105 $ 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ 
administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której 
żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest 
to sprzeczne z interesem społecznym. W niniejszej sprawie pierwsza i trzecia przesłanka z art. 


105 $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zostały spełnione, natomiast druga nie 
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dotyczy tego przypadku albowiem w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany taryfy 


dla ciepła występuje tylko jedna strona, a mianowicie Przedsiębiorstwo. 


Mając powyższe na uwadze, orzekam jak w sentencji. 


POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479% pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na 
adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Sokolska 65, 40- 
087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 w 
związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następnych 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana 
do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
GE 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Katowicach 


